Aenderung von Temperatur und Druck bei Gleichgewicbt.        3Q9
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oder, da ^ __   = 1 ist :
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In etwas anderer Gestalt findet sich diese Formel bei Herrn Duhem a).
" Sollen nun die sammtlichen thernlodynamischen Potentiale einander gleich sein, so darf die in der Klammer stehende Summe von den ft nicht abhangen, das kann nur sein, wenn F lineare Function der f6 ist.
Dieser wichtige Satz ergiebt sich ubrigens leichter aus der Glei-chung fur 0 selbst. Dieser zufolge ist
Da im Gleichgewicht alle p einander gleich sind, so folgt
M® = ZMlsFk + jp2;jffc0fc = SM^Fjc + Mpv. Indeni wir aber haben
M& = MF + Mpv, wird
wodurch ebenfalls die Form el 35) gerechtfertigt ist.
Wir untersuchen nun noch, wann ein bestehender Gleichgewichts-zustaud erhalten bleibt, wenn Temperatur und Druck aller Phasen zusarunien variirt werden und zugleich auch Substanzaustauschungen stattfinden. Das therniodynamische Potential sei ini Gleichgewichts-zustand 0. Indeni wir p, O1 und die ft variiren, geht 0 iiber in <P -{-40, woselbst ^0 diese Aenderung von 0 bedeutet. Nun ist 0 erne Function von p, & und den sammtlichen fi/^, also wird
3
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Nach den Gleichungen unter 77) und 78) auf S. 91 von Bd. I ist fiir eines der 0, etwa 0a
also, da die M naturgemass von ^ nicht abhangen, auch
l) Dissolutions   et   Melanges,    Traveaux et  Memoires   des   facultes   de Lille, S. 46.en 6) war
